SI:10.1554/02-681
SI:10.1554/03-361
SI:10.1554/05-201.1
SI:10.1554/0014-3820(2001)055[0561:POOTRO]2.0.CO;2
SI:10.1554/0014-3820(2001)055[0955:PSASIT]2.0.CO;2
SI:10.1554/0014-3820(2001)055[1029:POTTAR]2.0.CO;2
